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UM expe&atiflimus per Solis difcum Ve- 
neris tranfitus hoc anno contigerit , ne 
induftria qualifcunque noftra in rarifTimo 
Phoenomeno defideraretur , tria prseftiti- 
mus , quae.majori , qua ficri poterit , bre- 
vitate cxponemus , ne hujufmodi exer- 
citationibus pracfcriptos llmites praeter- 
grediamur . Primo ex Hallejanis tabu- 
lis editis A. 1749. numeros fubduximus; 
quid enim Caffiuianac praedicerent , Bononienfes Ephemerides 
nos docebant ; ex recentioribus autem ad manus aliae non 
fuerunt > quibus tamen in praefentiarum caruhfe lucro appo- 
nendum effe, ex cventu didicimus: arreptaque occafione , 
quae de Veneris Soltfque parallaxibus cx hac obfervatione de- 
terminandis circumfcruntur , cxamlnanda duximus . Deinde 
obfervare pro modulo noftro tentavimus , & quae ad hunc Ve- 
neris per folem excurfum pertinent , cx obfervatis definire • 
Poftremo fruftum iude aliquem exccrpere conati fumus, 

§. I. 

r. 1 1 X tabulis invenimus coniun&ioncm veram Romae ce- 
jj Iebrandam D. 5. lun. H. 1 8. 36'. T. V. cum crefcente 
auftrali latitudine geocentrica 9'. 50" , atque angulo orbita? Ve- 
neris cum circulo latitudinis ad partes nodi defcendentis 
33'. lnclinationem axium futuram agnovimus 6°. 10', Solis 
diametrum 1901", atque H. 6 motum Veneris a Solc in pro- 
pria orbita 1441", 8. 
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2. Ex his elemcntis reliqua fic detcrmiiiavimus . Centro T. 
radio TB deicriptus intelligatur difcus illuminatus telluris 
ABCD ; radius autem TB defumptus fit ex fcala geometri- 
ca partium «qualium 26, quot nimirum fecundorum ex rccen- 
tiflimis obfervationibus eft difFerentia inter parallaxes hori- 
zontales Vcneris , & Solis : retta BD referat eclipticam , & 
AC ad illam normalis cjufdcm axim . ln refta TC produ&a 
fumatur TV partium 590, quot ncmpe iecunda continet lati- 
tudo Veneris in ipfa conjun&ionc : a linearum proportione in 
figura difccdere coatti fumus , nam illa fervata vcl terrcftris 
difcus infcnfibis omnino magnitudinis defcribendus fuiffct , 
vel refta FN ad immanem diftantiam rcmovenda ; in hac ita- 
que , & iimilibus figuris quoad Iinearum proportionem arquus 
lc&or figuram non attcndat , fcd numeros . Fa6to ad punttum 
V angulo TVN 8i°. 33', quantus cft angulus orbitac Vencris 
cum circulo Iatitudinis e telluris centro apparens , cuca- 
tur VN eclipticam lecans in N, atque erit N locus nodi , cx quo 
Vcnus in E ab ortu in occafum movcri fupponitur . 

DuftaTR ad VN pcrpendiculari ent TR n.inima cen- 
trorum diftantia: Cum autcm in triangulo TRV reelangulb 
in R detur TV, atque angulus TVR , innoteilet ipfa 'i R,qu* 
prodiit 5$3",6,atque VR, qux per motum horarium in temj 1 s 
convcria exhibuit 21'. 39" iubducenda a tcmpore coujunfrio- 
nis H. 18. 36', critque tempus minimac ccntrorum diftantiae 
H. 18. 14. 21'. 

3. Ex centroT radioTE mox dcterminando defcribatur 
arcus circuli FE Veneris orbitam fccans in F, & E . Sit autcm 
primo radius TE «quaiis fummae femidiametrorum Solis ac 
difci terrcftris , & cum fucrit Venus in E, primo alicubi con- 
Ipicuus crit ingreifus ccntri Vcneris iniblem ; nam ex centro E 
radio EG «quali fcmidiametro folis defcripto arcu circuli , 
liic tanget difcum terreftrcm; quare qui funt in G Veneris 
ccntrum a Solis centro diftans confpicient tota folari femidia- 
inetro , ideft in ipfo Solis limbo . In triangulo autem re- 
ftangulo TRE datis reftis TR, TE invenitur refta RE , qu« 
in tempns converfa eft H. 3. 15'. 29". Sit fccundo TE a»quali$ 
femidiametro Solis , & cum Venus fuerit in E , e telluris cen- 
tro Veneris centrum in Solari limbo conipicietur ; nam Vcne- 
ris, ac Solis centra tota Solis femidiametro diftare videbuntur: 
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refoluto autem triangulo , id contingere conftat H. }• 7'. 19", 
ante quam Venus perveniat ad R.Tertio fit TE aequalis diffc- 
rentiae inter iemidiametros Solis , acdifci terreftris , & cum 
Venus fuerit in E, cjus centrum Solem fubingredi videbitur 
cxiftcntibus in L; erit enim tota LE aequalis femidiametro Solis: 
exrcfolutionevero trianguli TRE id contingit H.2. s</,i7'an- v 
tequam Venus perveniat ad R.Hifcc temporibus fubdu&is a 
temporc minimae centrorum* diftantix habebitur ingreffus cen- 
tri Vcncris in Solem c tcrris primo confpicuus H. 14« S$'> S 2 "> 
c telluris ccntro confpicuus H. 15« /• 2", ultimo e terris con- 
fpicuusH 15. 15'. 4". 

Si eadem tempora addantur momento minimaz ccntrorum 
diftantiae, obtinebitur egreffus primo confpicuus H. 2 1 . 1 3'. 5S "c 
telluris ccntro confpicuus H. 21. 21'. 40"« ultimo confpicuus 
H 21. 29 . 50". Egreffus centri Veneris e Sole Romae confpi- 
cjendus parum admodum differt ab ejufdem egreffu gcocen- 
trico propter cxiguum in ca Solis pofjtione parallaxis effc- 
€tum : cum autem videremus recentiffimos aftronomos inte- 
gra circiter hora intcr fe diicrepare , dc uno alterove minu- 
to iollicltos eJlc inutile duximus • 

4. Ex his facile intelligitur pro diverfa Iocorum pofitione 
diverfum cffe tempus hujus phcenomcni etiam remota meri- 
dianorum difterentia . lnter ingreffum centri Vencris in So- 
lem primo, & ultimo confpicuum interccdunt 16'. L2": idem- 
que difcrimcn cft inter egreffus . Quodautem contingit circa 
appulfum ccntri Vcncris ad Solis liraburo , idcm accidit , & 
circa appnlfum utriufquc limbi Vcneris ad Solis limbum; 
quare ex differcntia inventa circa appulfus primo , & ultimo 
confpicuos centri Vcncris ad limbum Solis argui poteft diffc- 
rentia inter appulfus primo , & ultimo conlpicuos ejufdcm 
limbi Vencris ad limburo Solis , cum hacc fcnfibilitcr abca non 
diffcrat , quac inventa eft , cum de centro agcrctur . 

5. Hujus difcriminis caufa , ut ex figura ipfa intclligifur , 
eft magnitudo difci terreftris, qua? fi minuatur , nulla facla in 
reliquis mutatione, inventum difcrimen decrescit, ita ut (i 
ad punctum redigeretur , nullum jam effet difcrimcn inter in- 
grcffum primo, & ultimo confpicunm . Cum itaque difcri- 
men illud ex magnitudine circuli ABCD pcndeat , illo auclo 
differentia temporis inter ingreirus,autegreffus augcbitur, im- 
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minuto minuetur : augendus cft autem circulus ABCD , fi : 
parallaxium differentia ea , quac pofita fuit , major fit, mi- 
nuendus, fi minor : proindc quo major eft parallaxium difFe- 
rentia , eo majus intercedet tcmpus iutcr ingreflus in Solem 
primo, & ultimo confpicuos, vel inter cgreflus, &quo UU J 
minor cft , co minus & iftud erit . Quae autem de ingrcflibus,- 
& egreflibus primo , & ukimo confpicuis ditta funt , intelli- 
genda fuut ctiam dc iifdcm obfervatis ex diverfis punttis fu- 
perficiei terrcftris: differentia tamentemporis inter ingreflus, 
aut egreflus ex divcrfis terrar punftis obicrvata eam nunquam 
excedet , qua: intercedit inter ingreflus aut egreflus primo & 
ultimo e teilure confpicuos , cum hxc fit omnium maxima • 

Atque hinc hoc phcenomcnon aptiflimum cxiftimatum 
eft ad determinandam diflferentiam inter parallaxes horizon- 
taJes Vencris ac Solis, atquc inde parallaxes ipfas, cum ac- 
curate nota fit ratio intcr eam diflcrentiam , atque integraf 
parallaxes . Duplcx autcm in hac matcria propofita eft me- 
thodus . 

6. Cum ex ea diflcrentia tcmporis , quam indicavimus 
intcr ingreflus , atquc cgrcflus in diverfii terr* locis , illud ne-' 
ceflario fiat , ut hujus phoenomeni duratio non ubique fit ca- 
dcm, propofuit Hallejus , ut ca certis in locis obfervaretur : 
&quiaomnium accuratiffime definitur tempus interioris con- 
tattus planetarum , juflit , ut tcmpus inter eos contaftus in- 
terceptum datis in locis accuratc obfervetur; cxiftimavit au- 
tem adid muncris aptiflima efle oftiaGangis ad Jatitudincm 
borcalem 220 , & Nelfoni portum in Hudibnio finu in Ame- 
rica fcptcntrionali ad latitudincm $6<> . Jllud habet fingulare 
commodum ha?c mcthodus, ut nccelfc non fit horologium 
ad meridiem exigere, non enim intercft, quo tempore in- 
greflus, & egrclfus contingat , fcd quantum temporis inter 
utrumque intcrcedat . Prarterea meridianorum diflerentia tan- 
tum quoquo modo nota fit oportet • 

Dum Venus ab ortu in occafum movetur , fere omnia 
terreftris difci illuminata puncta aboccafuin ortum ferri vi- 
dentur , motu fcilicet motui Vencris contrario ; hinc Vcnus 
cx iis punftis obfervata vclocius movcri vidcbitur , quam fi e 
telluris ccntro obfcrvaretur , eaquc dc caufa mora Vcneris in 
Sole minuitur ; at punfta cixcumpolaria in infcriori fui paral- 
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Icji parte fcrri vidcntur motu cum Vcncris motu confpirante, 
hinc coniraria de caufa mora Vcneris in Sole augctur . 

7. His animadverfis differentiam parallaxium horizonta- 
lium pofuit 31" ,,atque inito computo invenit, dirTerentiam in- 
ter dura tionem totaiis immerfionis Vcneris atfignatis in Iocis 
fore 17', quam dcinde accuratiore calculo definivit 15'. 10". * 
Vcl itaque differentia temporis inter moram Vencris in Sole 
pra?diftis in Iocis obfervata cum fupputata congruit , & pa- 
rallaxium dirTerentia erit , qux iu computo afliimpta cft , 
ncmpe 51": vel major , aut minor , & in eadem ratione paral- 
laxi um difFerentia augenda , vel minuenda erit , cum enim dc 
quantitatibus pcrexiguis agatur, eae funt quamproximc. pro- 
portionalcs . Cum verointerior contafrus accuratiirimc obfer- 
vari poflit , putavit , vix 2" errorem in obfervationem irrepere 
pofle : at 2 iunt circiter quingentefima pars 17': ergo circa 
parallaxium differentiam , adeocjue circa parallaxes ipfas vix 
incerti erimus de quingentefima ipfarum parte • 

8. Verum aliqua in fuo computo minus refre pofuit Hal- 
lejus . Primo, ut inveniret angulum orbitae Veneris cum So^ 
lis paralldo, pererrorem fubduxit inclinationem axium ab in- 
clinatione orbita? cum Ecliptica , cum adderc debuiifet; hinc 
cum angulum conftituit minorem 2°~ , cum fit major i4°4-« 
Secundo, cum nodi motus tunc temporis fatis dctcrminatus 
non efTet , latitudinem Veneris in conjunftione pofuit 4' , cum 
ca fit fere 10', ut ex ipfius tabulis conftat . Tcrtio, differen- 
tiam inter parallaxes horizontalcs Vcneris , ac Solis pofuit 3 T, 
cum cx recentioribus obfervationibus fit circiter 26 ' . 

9. Hax, ut computus dc novo inftitueretur , poftulabanc , 
quod , utaudiebam, cum praeftitiflct Isteus , invcnit , quarfi- 
tum durationum difcrimen minuta non attingerc nifi admo- 
dum pauca . Cum mihi enumeratx corre&iones prima fron- 
te tantum decrementum parere non poflc vidercntur , neqnc 
alien* prorfus acquiefcercm aucloritati , rationes ex novis ele- 
mentis & ipfe fubduxi, cx quibus cognovi , difcrimen totum re- 
digi ad 4',aut paulo amplius . 

10. Atque ut tanti decrementi caufa patcat , fit ABCD di- F.2. 
fcus illuminttus telluris , AC ejufdem axis, FE Veneris femita 

ad axem AC produ&um inclinata 750. 23', angulus cnim cum 
circulo latitudinis 81°. jj' minuendus cft 6°.~io', quanta eft 
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axium inclinatio. Dufta TR ad FE perpendiculari , ac fum- 
ptis TE , TF aequalibus differentiae femidiametrorum Solis , & 
Veneris , quam pofuimus 913" , cx punetis E , & F tanquam 
centris defcribantur arcus DTG , BTL per telluris centrum T 
tranfeuntes, ac ducautur fubtenfa? TD , TB. Ubi Venus fue- 
rit in E , pun&a omnia in arcu DTG pofita primum intcrio- 
rem Planetarum contactum confpicient . Eft autcm angu- 
lus VTR 140. 37', RTE 500. 16', ETD89011': crgo angu- 
lus VTD 154°. 4 » & ATD 250. 56'. Pofita conjunaione Ve- 
neris cum Sole in Afcenfionem re&am in Nclfoni portu in 
ipfa media nofte , quando Vcnus cft in E, idcft H.j. 33" 46" 
antc mcdiam noclem Neifonum cft fere in ipfo illuminarionis 
limite in recla TH conftituente cum TA angulum 26°. 41* , a 
quo fubdufto angulo ATD 250. 56' angulus DTH flt 45' : ergo 
interior conta&us apud Nelfonum prarcedit quidcm intcrio- 
rem contaftum geoccntricum , fcd ita ut fcre uno eodem- 
quc tempore contingant : invenimus autcm cam prxceflio* 
nem efle 5". 

At ubi Venus fuerit in F totus arcus BTL eodem tem- 
pore alterum interiorem contattum obfcrvabit . Angulus FTR 
cft 50. 16'., FTB 890. 11' : crgo RTB 1390. 27 , a quo fttb- 
dudoVTR 140. 37', relirKuiitur VTB 124. 50', & BTA 550.10'. 
At co tempore Nelfoni portus eft prope ipfum illuminatio- 
nis limitem in rcfcta TM , qusc cum TA conftituit angu- 
lum 18". 26' quo ablato ab angulo BTA 55° 10' relinqul- 
tur BTM 360. 44 : ergo feCundus interior contaclus multo 
antc confpici dcbuit cx Nelfoni portu, quam e telluris cert- 
tro , nempc 5'. 4". ac proinde mora Vcneris in Sole apud Nel- 
fonum brevior eft geocentrica 5', cum Hallejus 6' majorcm cx 
fuis clementis deduxcrit . 

11. Ad oftia Gangis eadem mora nobis proditt minor 
geocentrica 9'. 12" , cum Hallejo fit 1 1'. Utrobique igitur mo- 
ra Vcneris in Solc minor cft geocentrica: minori vcro dirTe* 
rentia a majori fubdu&a rclinquuntur 4' circiter , quibus tan- 
tum uua alteram fuperat . 

12. Ad haec accedit , quod etfi Vencris latitudo 4', quam 
Hallcjus adhibuit, permitteret , ut in Nelfoni portu videri 
portet interior contaftus antc occalum , & poft ortum Solis , 
aufta latitudine utcrquc vidcri minime potuit, nam tempus 
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intcr conta&us intcriorcs interjectum tion attiugit H.6 , co ve- 
ro loci nox cft fcre H.7. 

Vitari hoc incommodum poterat eligendo locum borea. 
liorem * in quo noctes fint breviores • At quo borealior eft lo- 
cus , eo brevior eft arcus paralieli inter eafdcm horas inter-* 
ceptus , adeoquc loci poiltio magis reccdit ab arcubus DT, BT, 
idcft rctardato initio , atque accelcrato fine breviox cft mora 
Venerisin Sole refpcftu ejus loci,ac proinde minor differentia 
inter moram in litore Gangctico , & in loco borcaliore • 

ij. Etft ex latitudine 60° conipici potuerit uterque inte- 
rior contactus , id tamen ficri non potuiflet , niii Sole fcre in 
ipib horizonte pofito : cum vero horizontem frequentiflimae 
nubes occupare lbleant , prudcntis hominis nou fuuTet obfcr- 
vationemfummx impenfe, atque incommodi tanto periculo 
cxponcre: progredicndum itaque fuiffct faltcm ufque ad 67°. 
Vcrum inito calculo inveni moram Vcncris in Solc in ca la- 
titudine breviorem geocentrica fere 7 : diffcrentia itaque dc- 
crefceret ad 2' circiter . Elevatio vero Solis iupra Horizon- 
tem non excederct gradus 6 , quae magno adhuc periculo ex- 
pofita eiTet , ne nubes alterutrum cx intcrioribus contactibus 
cripcrent. 

14. Ncque multum proficitur Gangetico litori alium lo- 
cum fubftituendo : cum enim ab uno ad alterum interiorem 
conta&um fluant H.5. 51', obiervationis locus ad iummum 
movcri vidcbitur 870. 45' circuli maximi , qnibus in tcrrcftri 
difco rcfpondet fubtcnfa 56", eaque metictur fummam retar- 
dationis primi interioris contaftus, atque accelcrationis altc- 
rius. Cum vero integra diameter difci tcrreftris 52" percur- 
ratur C num.4.) i*'. 12", ad j6" abfolvenda rcquiruntur 1 1' 1 2". 
Cum itaque ad oftia Gangis inventa iint 9*. 12", augebitur 
durationum difFcrcntia ad iummum 2' : ad fummum, inquam , 
nam prarterea certa quxdam arcus a terreftri puncto defcri- 
- pti poiitio requiritur , in quam non facile incideris . 

Haec atquealia, quae ftudio brevitatis omittimus, per- 
j>cndentes hanc mcthodum in hoc Veneriscum Solecongref- 
ib^aut inutilem, aut cxigu* admodum utilitatis exiftimavi- 
mus , utilem ceteroquiu eam cenfcntcs , ubi Venus in Solem 
cum alia latitudine incurrat . 

15. Aitcra methodus, quam propofuit Islacus in eo pa- 
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(ita eft , nt in locis fatis diffitis accurate obfervetur vel i m- 
meriionis finis , vel emerfionis initium : cognita enim meri- 
dianorum d i ffercn t ia , fi utraque obfervatio ad eumdem meri- 
dianum reducatur , inuotcfcet , quanto tempore contattus 
uno in loco obfervatus fe ipfum pr*ce(ferit obfervatum in 
alioloco ; & fiquidem illud refpondeat tempori per compu- 
tum invento cx affumpta parallaxi , ea vera erit ; fin minus, 
augeatur , vel minuatur in ratione temporum . Cum vero ex 
Njm.4. notum fitlnter ingreflus , aut egreltus ejufdem limbi 
Veneris iu Solem primo , & ultimo e terris confpicuos intercc- 
dere 16'circiter , difficUe non eritduo Ioca ad obfervandum fa- 
tiscommoda invenire, in quibus ea difterentia fit faltem 10' . 

16« lllud habet incommodi haec methodus, quod rneri» 
dianorum dinerentiam accurate notam requirat : fiquid enim 
inea erretur, errabitur & in dcfinicnda diflerentia tempo- 
ris , qua una obfervatio afteram phyfice pracceftit : tribuetur 
cnim ver* diffcrenti* temporis , quod tantum ex diverfa ori- 
tur ejufdem temporis numeratione « At fi plures ad meri- 
dianorum ditTerentiam determinandam habeantur obfervatio» 
nes , ac pluribus in locis obiervetur phoenomenon , ex media 
inter omnes determinatione aliquid certius innotefcere circa 
parallaxes poterit* quam ha&enus habeatur . 

Atquc b*c dc methodis omnium jam fermone vulgatia 
di£ta fumciant . Ad obfervationem itaquc accedamus , quam 
etfi abea, adquam nunc temnoris pervenerunt Aftronomi , 
fubtilitate deficere intelligimus , proferemus tamen , non ut 
ullam obtineat auftoritatem , fed tantum , ut huic cxercitatio* 

ni fubminiftrctur matcrics . ,J 

... . 

1.11. 

17. "\ /T Eridianam lineam , in quaGnomonis altitudo eft nal- 
XVJl morum 20, tum alias , tum pnefertim D. 10. Jun. 
per plura arqualium Solis attitudinum paria examinavi ope 
ouadrantis, cujus radius palmorum quinque , ac meridiem 
fcrius , quam par erat , 9" mdicari comperi ; 6ic vero i s Apr. 
pofticipatio fuerat 14* . At cum obfervationes D. tojun. mihi 
plene non fatisfacerent propter aliquam perpendiculi a ven- 
to agitationem , atque aliis ctiam de caufis ♦ examen iteravi 
D , 7 J ul . qua die Solis imago meridianam fccuit eodcm fere in 
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loco , acD.$ Ju n . & pcr 1 1 aequalium Solis altitudinum paria 
ioYcni , mcridicm a linea pofticipari 12" : ad corrigendum au- 
tem meridiei tempus pcrarquales altitudines inventum ufus 
fum regula a Maupertuilio tradita in Aftronomia Nautica 
probl. X! . Hanc poftcriorcm mcridianae correftionem , utpo* 
te priori multo ccrtiorem in temporibus dcfiniendis adoptavi • 

1 8. Prope meridianam cft borologium ofcillatorium, quod 
a piuribus menfibus cum mcridie comparo , illudque aequabi- 
liter a tcmporc mcdio retardare fempcr cognovi,nili cum no- 
tabiie fit caloris incrementum , aut decrementum . ldem de 
hujus horologii sequaHlitate judicium tulit Patcr Bofco vich ia 
pbiervationc tranfitus Mcrcuni per Soicm Romano Diario in* 
icrtaA. 1755. 

Meridiem obfervare non licuit > nifi D. 2. & 6 Jun. ex 
quibus obfcrvatiooibus cognovi, retardationem diurnam horo- 
logii a tempore vero ruiffe 1"-^ : per eos autem dies nulla fafta 
cft in Thermometro mutatio , qux fcnftbilein in horologio va- 
riationem inducerc pofTet . 

Aliud ad manus f uit horologium breviori pendulo inftru- 
ftum , ac minuta fecunda indicans , quod cx renctita cum 
priori comparatione fatis xquabititer per horas quinque , vel 
iex moveri cognovcram . Ubi iecundum hoc horologium in 
locum obfervationis dclatum fuit , bis , dato (igno , cum ofcil- 
latorio fuit comparatum , totidemque vicibus abfoluta obfer- 
vatione , ex quo ejuidem retardatio dato tempore mibi in« 
notuit • Ex repetitis hifce obfervationibus illud mibi facile 
fuadeo, de accurata temporis menfura , qu* fummi momen- 
ti eft , ubi de emeriionis initio agitur , tam certos nos clTe , 
quam qui maxime • 

19. Ad obfervandum ufus fum telcfcopio , in quo ab 
objc&iva lente , opere Euftachii Divini , focus diftat palmis 12, 
atque huic ad majorem caoipum obtincndum lentem ocularcm 
applicui unciarum 5. krat autem Telefcopium optimo inftru- 
clum micrometro ab egregio Artifice Angelo Lufvverg clabo- 
rato , inquo fila parallcla opecochlese moventur • Utrumque 
fingulari Marchionis Angeli Gabrielli erga nos bcnevolcntiae 
debemus . » . » . 1 

Ad perpendicularem fllorum interfcftioncm ea , qua po- 
tui ratione , explorandam fepius obfcrvavi macuhe a centro 
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Solis diftantiam in afcenfionem rcftam , idque alternatim pef 
appulfus ad horarium » & per ingrciium , atque egredum tum 
maculae , tum limborum Solis e tclelicopio , atquc utraque mc- 
ihodo eandcm ad fenfum inveni dirrerentiam in aiceniionera 
reclam . Diftabat autem macula a centro Solis in auftrum cir- 
citer S' , in qua maculx pofitionc filorum obliquitas fenfibili* 
ter fefe prodere debuiflet . 

20. Duplex, ut moris eft , obfervationum genus inftitui , 
alterum oiffcrentiar inter afcenfioncs reclas centrorum Vene- 
ris , ac Solis , alterum inter declinationes • Primi generis ob- 
fervationcs habui 9 , fed in una manifeftum errorem dcprehcn- 
di , fortallc propter aliquem in teiefcopio motum mihi non 
animadverfum : cum enim pavimentum fatis firmnm non ef- 
fet ( neque aliis de caufis aptior locus inveniri potuit ) ad cir- 
cumftantium motus & telefcopium moveri neceffe erat , quod 
fxpius obfervationem abrupit , atque impedimento fuit , ne 
plures habuerim , ut optabam &conftitucram ac favente coelo 
commode licuiflet ; potuit itaque femel ita moveri , ut non 
deprehenderim : tantumnroinde reliquarum 8, quas abhujuf- 
modi caufa vitiatas efle, lufpicio noneft, rationem habendam 
duxi . ln fingulis obfervationibus appulfum utriufque limbi 
Solis ac Veneris ad horarium notavi , ex quibus appulfus cen- 
trorum ad horarium innotuit, atque hinc difrerentia inter 
afcenfiones reclas , quas hic exhibeo tum in fecundis temnora- 
riis, tum in partibus circuli maximi. ln primis quinque obierva- 
tionibus Venus orientalior fuit fole, in reliquis occidentalior • 

Appulfus centri Venerit Differentia inter Afcenfiones re&as 
ad borarium • Ccntrotum Vcnerit , & Solis . 

ln fccundis In partibus 

temporariis Circuli . 

17. 21. 7 m m 25 ■ 346 or « 

30. 37 " 21 4- " 1 ' 3 QI or « 
37. 7 ■ , 9 -i 273 or. 

47. 54 - 1 " - 15 {-———218 or. 

18. 20. 33 ■ ' 8 ———III or. 

19. o. o ■ 1 " 14 oc - 
9- 9 — 3 r — 48 oc. 

ao. 30. 38 ■ ■ ' zst. ' "349 °% 
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*i. Circa diftantias limborum Veneris ac Solis obfcrva- 
tioncs 7. inftitui ; in aliquibus dcfinitae funt diftantiae intcr pa- 
rallelos limbi borcalis Vencris , ac limbi auftralis Solis , in aliis 
inter parallelos limbi auftralis Vcncris, ac Iimbi borcalis Solis . 
Ul* fic fe habuer unt . 

Diftarttia ititer Parallelos UmborUm VenerU 
ac Solis in partibus micrometrs 

Limbi borcalis Vcn. Limbi auftr. Ven. 
ab auftrali Solis . a bor. Solis » 

H. 

I 17. $6'. 16" . 709 

II 18. 7. 26 ■ ■ 11 ■ ■ 2617 

III 32. 48 .2667 

IV 46. 47 — 619 

V 20. 9. 15 ■ ■ ■ 2794 

VI 20. 45 2818 

VII 38. 27 — « 462 

* • 

22. Ut ex his eruatur diftantia centri Veneris a centro So- 
lis , inquirendum fuit, quot micrometri partes interciperct 

^ diameter tum Solis, tum Vencris. Ex oblcrvationibus 8 ha- 
bitisD.8 jun.circaH.20 a Mer. Sol percurrebat 2400 partes 
micrometri 103", 9 , fa&a autem reduclione ad parallelum 
D. quint* 105", 7. Ex obfervationibus autem D.jjun.mora 
diametri Solis in horario fuit 138": quarefi fiat , ut 10 , 7 
ad 138" i ita 2400 ad g 194, hic numerus indicabit microme- 
tri partes diametro folari debitas , in qucm confpirant etiam 
plures Qbfervationcs circa horizontalem Solis diametrum ha-> 
bitae diebus praecedentibus , ac fubfequentibus planctarum con* 

grcflum . Cum Veneris moram in eodem horario decies ob- 
rvavcrim, quatcr ca fuit 4", bis 4*4., & quaters", furrn 
pta proinde media quantitate 4"-j-, fifiat utioj", 7 ad4"f- 
ita 2400 ad quartum proportionalem , hic, nempe 104 , erit nu- 
merus partium micrometri , quas diameter Veneris occupa- 
vit : idem numerus prodit , fi fiat , ut 138" ad 4*4 , ita 3 1 94 
ad quartum prdportionalcm . 

23. Invcntis diamctris Solis, acVeneris in partibus mi- 
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crometri, facile eftdiftantias parallelorum centri Veneris ac 
Solis in Hfdem partibus obtinere: mindres nempe diftanti* * 
fumma femidiametrorum Soiis ac VeneriS fubducantur , & 
contra hxc a majoribus , ac refidua fiet diftantia paralleli cen- 
tri Veneris a parallelo centri Solis in partibus micrometri • 
Cum vero femidiametrorum fumma in aliis obfervationi* 
bus pofitive fumatur , in aliis negative* ft quid in ea defi- 
nieuda erratum cft, pofitivi errores a negativis deftruuntur; 
eam diftantiam in partibus tum micrometri ♦ tum circuli hic 
cxhiberaus . ln convertertdis autem partibus micrometri in 
partes circuli femidiametrum Solis ex Parifienfi Ephemeri- 
de defumpfimus 948" , cum Hailejana videatur aliquanto arquo 
inajor . 

Viftantia paralhli eentri Veneris a parallelo tentri Solis . 
In partibos micr. ln partibus circnli 



24. Ex his obfervationibus apparehtem Veneris lemitant 
primo determinabimus , deinde veram inquiremus . Ex pri* 
ma obfervationum ciaffe comparando primam , & fecundam 
obiervationem cum oftava innotefcit motus horarius in afcen- 
tfodem reftam efle fere 16" , quo nunc uti pofTumus , cum rem 
non nifi ruditer determinare contendamus » £x fmgulis obfer* 
vationibus hoc adhibito motu eruatut conjunftio in afccnfio* 
nem rcftam > quic erit > ut fcquitur 



V 1145 

VI 1169 
VII 1187 




.61 1 
.680 
694 
705; 
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Conjunttio centrorum Veneris 
ucSolis in afc. rcttam . 



Exobf. H. 

i 18. $4'. 5*" 



Ex his rejiciatur quarta , qug 
a reliquis omnibus nimis difcre- 
pat; etenim nimius ipfc a reli- 
quis dhTculus obfervationem fal- 
tem dubiam reddit , eaque de cau- 
fa rejiciendam; quod (cmel mo- 
nuifle fufficiat , cumeundcm mo- 



2 52. 11 

5 $u 11 
4 4*. 58 

6 $6. 15 

7 5 6 * * 

8 55- 57 



rem in reliquis omnibus fim fervaturus . Reliquarum furama 
per obfervationum numerum divifa obtinetur conjun&io in 
afccnfionem reftam H.18. $3 » 5» "- 

«5. Ex obfervationibus 1 , & VII , atque ex II & VI erui- 
tur raotus borarius in declinationem 54", quo adbibito ex 
fmgulis obfervationibus inveniatur difierentia inter paralle- 
los centrorum Veneris ac Solis in ipfa conjunctione in afcen* 
fionem reftam , quat eadem eft, ac diiferentia declinat ionis • iU 
la autem fic fe babet 

Vtferentia inter declinationes 
Veneris ac Solis in conjun&io- 
ne in ajcenftonem retlam . 

Obf. Rcjefta obfervatione tcrtia differentia media in« 

1 6io" terre;iquaseft6i4". 



II I 623 26. Ex his dcfcribere licet apparentem Vene* 

IV 617 ris iemitam per parallaxim & rerra&ionem dein- 
V 612 de corrigendam. ln circulo ABD Solem repra> 

Vl 616 fentante ducatur pcr centrum C re&aDA , quae 
Vll 6n circulum horarium , vel afccnfionis reftae repra> 
fentet. Divifa fcmidiamctro CA in partes aequales 948 , quot 
Solis femidiameter continet fecunda , ex ccntro C auftrom ver- 
fus fumaturCE 614, ac punftum E indicabit locum ccntri 
Vencris in Solis difco in ipfa comunfrione in afcenfionem re- 
ftam . Si ex punfto E erigatur EF perpendicularis ipfi CA , 
& acqualis 218, quantus cft motus horarius Vcncris a Solc in 



II 617 
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afccnfioncm reclam in partibus circuli maxnrii , atquc ad cjui 
extremitatemF perpendicularis FG «cqualis 54" motui ncmpc 
horario a Sole in declinationem, re^a dufta per punfta GE re- 
prarfentabit apparentcm Veneris femitam , qua in horas atqnc 
horx partes divila ad quodlibct datum tcmpus datus eritVe- 
neris apparens locus in dffco Solis • 

27. Ut dcfcripta femita corrigatur , ad fingulas obferva- 
tiones per notas praxcs inveniatur angulus verticalis cum ho- 
rario, ac Solis altitudo , cumque datus fit per prxc. num. lo- 
cus Veneris in Sole , dabitur & diffcrentia inter altitudines 
Vcueris , ac Solis . Ex his innotefcet diffcrentia tum inter pa- 
tallaxes , tum inter refraaiones , utraque in circulo verticali : 
poterat quidem refra6lio contcmni , cum percxigua fit ejus 
differentia, placuit tamen rariffimum phcenomenon aliquanto 
diligentius perfequi , cum certo eam molcftiam iterum mibi 
nori fit allaturum . Ex corrcftione loci Vcneris in verticah 
tum propter parallaxira , tum propter rcfraftionem , in tnan- 
gulo reftangulo , inquo pratcr angulum reftum , atque an- 
gulum verticalis cura horario nota eft hypothenufa , nempc 
arcus verticalis, quo apparens Venerislocus in Solediffert ab 
eo Solis punao, in quo c telluris centro videretur, eruatur cor- 
reaio differcntis tum in afcenfionem reaam , tum in declma^ 
tioncm - In fmgulis obfefvationrbus fue adhibeantur correaio- 
ncs , ac provenient differentiae correaa: , ut in fequenti tabula. 

Vifferenti* afcenftonalct VifferentU declinationum 
corre&a correbU 



Obf. 



1 jji 
2 



28$ or. I $4* 

2 256 or. II 5 64 

5 91 or. IV 59<> 

6 32 oc. V 668 

7 66 o C 4 VI 68a 

8 $64 oc. VII 6t4 

Cum obfervatiorjes correaas eadem methodo tractave- 
rim , qua circa non corrcaas fum ufus , inveni conjunaio- 
nem veram in afcenfionem reaam H,i8. 49« 40" cum au- 
ftrali differentia dcclinationis 55,6' # 8 Ut 
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28. Ut hxc cum cmcrfione comparcntur ad inquiren- 
dum , utrum cum illa congruant , exponendum cft , qnid 
circa ipfam nobis contigerit obfervare . P. Spagnius olim hic 
matheleos profeflbr tclefcopio Hugeniano palmorum 20 cum 
oculari lente unciarum 5-j- initium definivit H. 21.9'. 37 , \* 
alter ex noftris telefcopio palmorum 8 uno lecundo citius : 
tertius in ipfo cubiculo obiervans, in quo eft meridiana cum 
horologio tubo palmorum 1 2 cum primo omnino conftnfit: 
omnes autem tum in hac , tum in reliquis obiei vationibas ufi 
fumus vitris fumo infe&is : mihi propter incommodam longio- 
ris telefcopii pofitionem rem accuratc definirc non licuit . 

De cmcrfionis fine fatis incerti fumus ; cum cnim mihi 
longiorc telefcopio res minus e voto fuccefliftet , ad illud re- 
verti coa6tus fum , quo toto obfervationis tempore ufus fue- 
ram, ac finem definivi H. 2r.'27 f . 7" : Scd illud nimis breve 
erat , ac minus acuta Iente inftruftum , quam ut rem adeo 
fubtilem , ac delicatam fatis vividc rcprxfcntarc poflet : nul- 
lus proindc dubito , quin Venus aute tempus raihi evanuerit • 
Reliqui finem enunciarunt aliquot fecuudis antequam ego ; & 
illis proinde ante tennpus evanuit. Cum itaque obfervationi 
noftra; circa emerfionis finem nihil tuto fuperftruere pofifem , 
mens erat ex aliis ejus durationem mutuari: at egrcgium quod- 
dam inftrumcntum , de cujus prxftantia etfi multa audicram, 
ufus tameu famam fuperavit, aliam ingrediendi viam tutio- 
re m , ut puto , mihi obtulit occafionem • 

29. Cum Praeneftinus Princeps Julius Cacfar Barberinus 
fumma , qua noftrae focietatis homines compleftitur, humani- 
tate telefcopium catadioptricum obje&ivo micrometro inftru- 
aum nobis commodaflet , eo ratus fum Vencris diametrum 
accuratiffime determinari pofle , atque inde rcliqua expediri 4 
Eft autem telcfcopium illud ipfum , dc quo loquitur P. Peze- 
nas noftrac focietatis in opufculo gallice fcttpto , cui titulus 
Defcripth ncvl micrometri , quodque idem Pater per aliquot 
annos tra&avit , fed deinde hoc inftrumenti genus follicite re- 
•qUIrcrttt Pr*neftino Principi cefiit . ^ t &i 
" 30. Di* 1 1. Jul.ia prarcedcnti meridie computata ante So- 
lis ortunrCUto F^Benvenuto, qui aliquot ab hiric annisiiMa- 
thefim hicdocuit, Veneris diametrum fecundum lineam per 
illuminatas extremitatcs excurrentcm obfervavi : bis addufto 
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micrometro in unam partcm Veneris diameter intercepit par* 
ticulas 44, bis vero addu&o in contrariam particulas 60, ium. 
mo iemper intcr nos confeniu • Ex his obfervationibus pa- 
tuit, divifionis initium correclionc indigere , atque ex una 
parte addeudas eiVe particulas 8,exaltera vero detrahendas : 
etenimidem hic accidit, ac in quadrantibus , in quibus divi- 
fionis initium perraro correctionc nou indiget , fcd ca cx dua* 
bus obfcrvationibus dcterminatur , in quibus errores contra- 
rii funt, & aequales . Hanc diviGonis initium corrigendi fa- 
cilitatem Aftronomiae peritus non minimi fecerit . Cum ita- 
que Vcneris diaineter bis invcnta fuent partium 44, ac bis 60, 
adhibita corrcclione fuit partium 52. Ut rationem inter par- 
tes micrometri , & circuli determinaremus ; Solis horizonta- 
lem diametrum faepius obfervavimus . Aiiquis fuit inter nos 
diflenius , particularum nempc 5 vel 6, nam ut in reliquis mi- 
crometris pro diverfa oculorum acie aliqua in particularum 
numero ab codcm obje&o occupato fuboritur varictas . Sum- 
pta mcdia quantitate, atquc adhibita corrccYione particula- 
rum 8 Solis diameter fuit partium 2214. Ka die Parifienfcs 
cphemerides cxhibcnt Solarem diamctrum 1894% cx quibus 
cruitur diamcter Veneris 44", $. 

31. lnventa diametcr cft aliquanto aequo major ; conftat 
cnim lucis radios difpcrgi, atque hanc difpcrfionem apparen- 
tcm diamctrum augere . Hujufmodi erratica luce noftrum 
telefcopium non carct , cum obje&ivam lentcm cryftallinam 
habcat , & quidem aperturae grandioris . Ad determinan- 
dum , quantum huic radiorum difperfioni debcajur, incrcmcn- 
tum ex hac caufa oriundum dicatur x , ac diametcr corre- 
fta Vcneris , ( correfta, inquam , a radiorum difperfionc , in 
quo fcnfu hoc termino deinceps utar ) erit 44"t S + * • 

32, . Cum Venus radiis Solaribus eflet immerfa , boc eo- 
dem telefcopio in Scminario Romano ( tunc cnim iis Convi- 
ftoribus aftronomi* ftudiofis commodatum fuit ad obfervan- 
dum) Vcneris diametrum P.Benvcnutus invcnit partium 70 
adhibita correftione , quae propter errorem in divifionis injp 
tio Uliudebetur , ac diametrum Solis 2222: cum vero cf- 
fet uiameter Solis ea die 1 896" , diameter Veneris prodit 59 ; ?• 
Hofccnumeros mihi P. Benvenutus tradidit cxaratosin fche- 
dulaftatim ab obfervatione : falfum proindc eft, quod vul- 
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gatum fuit fortafle propter aliquem properati calculi errorcm, 
cam diameirum inventam fuiffe 58° . 

Haec diamctcr eft aequo minor , cum difperfio radlornm 
folarium opaci corporis diametrum minuat: haec radiorum 
diipcrfio dicatur x , & corrc&a diameter erit 59", 7 + x . Vi- 
detur quidem radiorum folarium dilperfio majdrem aliquem 
productura effectum , quam Veneris ipfius radii , cum illi fint 
iftis multo vividiores : At contra Veneris radii vividius ocu- 
los excitare poflunt propter tenebras , in quibus obiervata eft 
ejus diameter extra Solem : cum una proinde caufa alteram 
facile compenfare poflit , cffeclus utrobique ponatur arqualis • 
Ad inveniendam incognitam quantitatem quarratur diftantia 
Vcneris a teliure tum in ipfo cum Sole congreflu , tum 
D. 1 1 Jul. Ratio harum diftantiarum ex Haliejo eft 1 ad 1, 547; 
quare fi fiat, ut 1 ad 1, 547 ita 44", 5 — . x ad quartum propor- 
tionalem , habebitur diameter corre&a Veneris in praeceden- 
ti conjunftione 68", 8 — 1, $47 x, quae cum inventa fuc- 
rit 59", 7-f-ar, crit 68\ 8 — 1, 547 x = 59", 7 + x; ergo 
2 , 547 x 9" , i , & xc= 3", 6 , quibus additis obicrvatse dia* 
metro $9* , 7 , fit diameter corre&a iu prxcedenti conjunclio- 
nc 63", 3. 

3 3 . Obfervationem eadem methodo iteravlmus D. 1 < , 19, 
«3 Jul. codem femper inter nos conlenfu , atque diflenfu , ac 
in prima . Dic i$.aliam adhibuimus ocularium Icntium conju- 
gationem ad cxpericndum , utrum res codcm rediret • Ob- 
fcrvationes omnes in fcquenti tabula colle&as cxhibcmus , in 
qua ponimus diftantiam Vcncris a tellure in praccedcnti con- 
jun£hone= 1 . 

Dtam. 
V*n. 

Obf. 
Jul. 1 1 44% 5? 

19 4*> % 

Tertiarejcfta cx rcliquls prodit radiornm difperfio 3", 2 , 
ac diamctcr corrc&a Veneris m praecedcnti conjunttio- 

ne 



I)//?. Ven. Radiorum J)}am» corr. Ven, 

aTeilnre Vifperfio inprac.conjuntt. 

■ 

1 y 547 f » * 3 

i , 635 2,9 62, 6 

i ? 723 4» * ^4> S 

I , 8ll 3,0 *2 , 7 
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ne 6z", 9* Cum autem attente perpcnderim fummum confen- 
fum inter oblervationes eadcm dic habitas , in cam fenten- 
tiam fecileadducor , difcrimen iilud terti* obfervatioms a re- 
liquis wm tam in inftrumenti, aut obfcrvationjs vitium eflc 
rejiciendum , quam in extraordinariam aliquam caufam , a qua 
apnarcns Veneris diametcr au^a fuerit ; difficile autem non 
effet unam , vel altcram in medium proferrc ; verum ad alia 

cft properandum • 

7A. Vencris diamctro per obfcrvationcm determinata exa- 
miuandum duxi, ntrum ea confentiat cum theoria diiperiio- 
nis radiorum, quam tradit Nevvtonus in optica hb.i.prop.7. 
Ex pluribus experimcntis deducit , in telefcopio , cujus lon- 
-itudo fit pedum anglicanorum ioo, atque apertura uncia- 
rum 4 , imaginis diametrum augeri 2«.4S"> «* 3". I" «°- 
ftro focus ab objeaivo vitro diftat pedibus anglicanis 40 , «- 
que apertura eft uuciarum 3* Cum autcm ^ 
lefcopiis radiorum difpcrfio, ex qua imagims incrementum 
pendet, fit in rationc compofita cx dire^a 'J*™»"* ftwcj 
proca diftanti* foci, erit ut 4 X ¥> ad 1+ X 100, five ut 16 
ad *<, ita z ad 6% 6, qus eft circiter dupU obfervat* . At 
illudeft animadvertendum , in noftro tclcfcopio , vitmm ob- 
ieaivum in duas squalcs partes efle divifum, ac fingulas ima- 
iines efformari tantum a radiis in dimidium vitrum inci- 
dentibus: hinc intenfio luminis ejus dimidia eft, oua integra 
lens objeaiva imaginem reprzfentarct : cum proindc : extre- 
mi radii minus fcnfibilcs fint , minus etiam iW« 
gent. Ex regula in eadem propofmone tradita ad mve- 
niendam denfitatem luminis in fingulis punftis ^»»» £ 
quem ratione diverfe rcfrangibilitatis inc.dunt radii ic .eo- 

Tm punao emanantes , deduxi , P^^r^^^nuendTm 
nis denfitatem inventam radiorum difpcrfionem minuendam 
eL in rat one 079 ad 550 ; in noftro itaque telefcopio ra- 
StaW^ct? , 7 • Exduabus quantitatibus aNcvv- 
tono 3fig£ tYs majori fum ufus in computo , rmnori adhi- 
Wu prSlitj», 4 /quspcrobfer«^ 
quis maiorem confenfum jure poftulavent? 
^ 5 Antequam ad comparandam emerfionem t cum reh- 
qufsWvationibus accedam ,duplex ^^*^^ 
fa, cx qua verum cmerfionis initmm , ac finis ab W™™™ 
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difcrepare poteft . Ptima eft radiorum difperfio, altera cu- 
jushbet dccrefcentis maguitudinis infenfibilitas , antequam 
prorfus cvauefcat : prima initium retardat , ac finem accelc- 
rat , altera ucrumque accelerat ; ita ut una caufa ilt alteri con- 
trariaquoad emerfionis initium , amba? vero fint confpirantes 
circa lincm . Utra cx his major fit , dirHcilc eft determinare, 
praefertim cum utraque variari poflit a tclefcopiis, a Vitris co- 
loratis , ab obfervantium oculis , atque eorumdem in obier- 
Yando confuetudinc atque folertia ; quare cum luec admodum 



aliquando contra . Hinc ut tn rebus dubiis fieri folet , una po- 
natur alteri «equalis , ita cnim fiet , uterror non nifi ad pauca 
fecunda excrefccre poflit , de quibus ad eum fiuem, de quo nunc 
agitur, litem inftituere eft prorfus inutile . Apparcns itaque 
N emeriionis initium pro vero habeatur , cum quantum radiorum 
difperfio iliud retardat, tantum circiter accelcret infenfibilitas 
luminis interSolis, acVeneris limbum intercepti, antequam 
omnino evanefcat . At cum de emerfionis fine fermo eft, fi- 
nis apparens vcrum fempcr prarccdit , cum utraque cauia ad 
accelerandum confpiret ; & licet enumcratae circumftanti* 
pofTint earum caufarum vim minuere , tollere tamen omnino 
non poiTunt ; hinc diverfa oritur emerfionis duratio femper 
tamen vera minor • Mirum proinde videri non debet, diame* 
trum cx ca deduftam ciTe noftra minorem . 

36. Ad reliqua determinanda utar tum angulo orbitae Vc- 
neris cum axe terreftri , tum motu horario Veneris a Sole 
defumptis cx tabulis , cum ambo cx elementis adeo accura*? 
tis pendeant , ut fenfibili corrc&ione non indigeant . Neque 
arbitror ex obfervationibus quantacunque diligentia inftitutis 
hxc ita accurate definiri polTe , ut ex tabulisf Etenim obfer- 
vationes in ipfo Veneris cum Sole congrelTu habitae diftare 
non poiTunt , nifi paucarnm horarum intervallo ; Hinc error in 
iis admiflus pcr divifionem.parum minuitur. At motus ho- 
rarius ex tabulis definitus eft ex obfcrvationibus longo anno- 
rum intervallo diftantibus, & licet de abfolutis xquationibus 
motui medio applicandis certi non fimus , Hi Sole tamcn , 
ac Venere certifTImi fumus de earumdcm diffcrentia in- 
tra paucarum horarum fpatium , quod fatis eft ad motum 
horarium accuratiflime dcfinicndum . Quodfi iu determi- 
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nandis pcr obfcrvationem motibus horariis tum in afcenfio- 

nem reclam , tum in declinationtm in eorundem ratione fta- 

bilienda erretur , quo facilius nihil , errabitur & in angulo 

orbitc cum axc : .& hic quidem crror major cflfe poterit, 

quam (i ex tabulis praedittus angulus defumatur , cum & ipfe 

cx dcmcntis valdc accuratis pendcat . Mlhi uterque motus 

horarius xquo minor prodiit , eo tamcn ha&cnus fum ufus , 

quia cum obfervationes aliac conjun£tioncm in afccnfloncm 

reclaui praecedant , aliae iubfequantur , errores contrarii ma- 

xima faltem ex parte contrariis deftruuntur : in fubieqoenti- 

bus autem nihil cifet , quod crrorcm corrigeret . 

F.4. $7. Atquc ut tandem ad rcm vcniamus,fit T ccntrum di- 

fci terreftris , cujus iemidiameter panium 26 : per illud 

tranfcat PB axis aequatoris , atque ad diftantiam TB par- 

tium 596, quot iccundorum inventa cft diftantia centri Ve- 

neris a ccntro Solis in ipla conjunfctione in afcenfionem re- 

clam , fiat angulus TBV 750.25', quanttis cx tabulis eft angu- 

lus orbitae Veneris cum axe tcrreftri . Intelligantur in fuper- ~ 

ficic telluris deicripti arcus LP diftantia obfervatoris a po- 

lo P, quac in hoc CoIIegio cx PP. Maire , & Bofcovich in Li- 

teraria Expeditione pag.153. cft 6> « ^ 1 '» & p T comple- 

mentum declinationis S0HS67 0 . 18*, qui comprebendant an- 

gulum LPT 4«°> 55 1 - 4s"» quantus debetur tempori intcr 

emerfionis initium, & fubfcqucntcm meridicm interjefto. In 

tciangulo ighur fpharrico LTP innotefcet angulus fphaeri- 

cus LTP 51*. i4 f acqualis ang. plano LTP & arcus LT40 0 iS% 

cujus finus eft recta LT in plano difci terrcftris , cumque 

hujus radius fit partium 26, recla LT erit partium 16 , 86. 

Deinde du^a LB in triangulo reftilineo LTB ex notis laterl^ 

,bus LT, TB, % & ang.LTB innotefcct LB partium 606, 64» 

& ang.TBL i°. 14', quo ablato ab ang.TBE 104°. 37'iupereft 

ang.LBH 1030. 23'. Demum cx L tanquam centro, radio LE 

partiumoi6, 5, quantacft differcntia femidiametrorum S6- 

lis, ac Vcncris fccetur orbita in E , & ex triangulo LBE in- 

notcfcetBE partium 560, 81, quae in tempus converfa exhi- 

bet H.2. ao\ 2* fubducenda ab cmerfionis initio H.21. 9' 97% 

ut habcatur conjunftio in afccnfionem rcftam H.18. 4y\3 5 • 

cadcm vcro cx praeccdentibus obfcrvationibus dctcrminata 

fuit H.18. 4^.4o"(n.27) : Ergo ftatuaturH. 18. 4^.57" - Dl ^ 

tentia 
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rentia declinationis fcnfibili correaione non indigct . Summus 
hic ctfi fortuitus confcnfus , qu* cx rdiquis obfervationi- 
bus dctcrminavi , confirmat , earum paucitatem fupplct , at- 
que errores, quibus vitiantur , contrarios contrariis deftrui, 
foadere vidctur. 

38 Ai cetera expedicnda fiat ang.BTV xqualis inclina- 
tioni axium 6°. io* , ducatur TR pcrpendicularis ad BR , 
& TM partium 948 xqualis femidiametro Soljs fecet orbitam 
in M . Fiet conjunftio in longitudinem in V , minima cen- 
trorum diftantia in R , ac geocentricus egrelfus centri Venc- 
ris c Sole in M . Hinc refolutis triangulis BTV , BTR , MTR 
obtinebitur • 

Conjunttio vera in longitudinem H.iS*. 11*27* 
Latitudo Auftralis in conjun&ione 9'4J t 
Minima centrorum diftantia 9» 37* 

Tempus minimae ccntrorum diftanti* H. 18. 12. 4 1 
Egrcffus geocentricus centri Vcncris c Sole 21. 56 

Si quis hatc cum iis confcrat , qu* num.i .2.3. ex Hallejo nul- 
la adhibita corrcaionc invenimus , tantum profe&o confen- 
fum mirabitur , ut non praedixifle, fed obfervaffc vidcator • 

§. III. 

39. T TT aliquem ex obfervatione fruftum colligamus , pri* 
U fflo dctcrminabimus diflerentiam inter mcridianum 
Bonomenfis obfervatorii , ac noftrum dcinde aliqua circa ta* 
bularum correftionem innuemus . 

Quod ad primum attinet, initium emerfionis obferva- 




laxis effe&um per computum invenio efle 21". quibus fub- 
duttis refidua fit roeridianorum diflferenttz 4' 18". Cum utro- 
bique fumma diligenpa emerfionis initium fuerit obfervatum, 
ac prxterea unum ex Bononienfibus tubis a noftro longiore 
multum non differat , inventam meridianorum diflercntiam 
valde accuratam arbitror • 

40« Ut 



4o. Ut ad fccundum veniamus , in omnium planettrum 
motibus maximi momcnti in primis cft motum mcdium , 
ejuiquc cpocham dctcrminarc ; fi quid cnim in his pcccatur , 
& in rcliquis omnibus pcccari necetfc eft . 

Cum vcro ad hunc fincm ultima obfervatio fatis non fit, 
alias quotcumquc potuimus in auxilium vocavimus. Oppor- 
tunc hac in re nobis prsfto fuit Caffini Aftronomia , in qua 
plurcs habcntur obfcrvationes conjunctionum tum fupcrio* 
rum , tum infcriorum Vcncris cum Sole : hifce addidimus 
obfcrvationesHoroccii, ac noftram ad meridianum Parifien- 
fcm rcdu&as, ut cas ccteris accommodaremus : quac igitur 
dcinccps dicentur , ad Parifienfem mcridianum omnia iunt 
refcrenda . lllud tantum dolemus , obfervationes dee/lc ab 
anno 1737 ad pracfentcm ; fi cnim & illx adefleiit, multo 
accuratius fcopum attigiflemus : vcrum alii dcfeftum fup- 
plcrc potcrunt . Obfervationes fcqucns tabula cxhibet , in 
qua correftus eft crror , qui Typographorum incuria irrc- 
pfit in fccunda conjunclionc A.1699. Cum a rcliquis omni- 
no difcreparct , poft multa animadvcrti , locum Solis , qui 
fingulis conjunclionibus a Caflluo adncctitur , tcmpori in ta- 
bula confignato non congrucrc, ied horas xa aTypographo 
efle additas 
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41. Ut ex his obfcrvatSonibus motum medium corriga- 
mus, non tantum ex antiquioribus cum recentiortbus colla- 
tis , ut ikri folet, motum medium determinabimus , verum 
ex ftngularum cum liugulis comparatioue, ut in tanta conju- 
gationum multitudine , ac varietate errores contrarii contra- 
riis deftruantur , & qui refiduus eft error per numerum fatis 
magnum divlfus fiat infcnfibilis . Hac mcthodo pluribus aVr- 
binc annis in Sole fum ufus eo cum fructu , ut in anni ioU- 

ris 



*6 

rls quantitatc vix de unius , aut alterius fccundi errpre pru- 
denter dubitare poiTim . Verum longe abfumus > ut idem 
in Venere atfcqiram ur ; prohibet enim obfcr vationum pau- 
citas • , 

42. Primo itaque finguU conjunftiones verz in medias 
convertantur , ihventa per tabutas differen t ia inter conjun- 
clionem veranr, ac mediam ; atque illa tempore vero luppu- 
tetur , hxc autem medio . Ad eam inveniendam diffcrcntiam 
ufus fum tabulis Hallejanis : a Caflinianis confulto abftinui , 
ne de induftria eas felcgiflc videar , * in quibus conftrucndis 
hifce ipfts obfef vatidnibus auclor cft ofus . Coiijurictiones mc- 
diae ex veris hac methodo determinats fe habent, ut in ie- 
quenti tabula , in qua tamen'omiiTar funt conjun&iones A . 1 696, 
1698 , & 171 1 , quia comjuito abfofuto a reliquis omnibus di- 
fcrepantes reperi, aliam integra hora , aliam duabus , aliam tri- 
bus . lllz autem omnes funt conjunctiones fuperiorcs , quas 

ut ipfe Caflinusidyertit , difEcilinS eft accuratc determinarc 

# :«!l r . .*?. * •/. . • 

Corjjuntfiottes medifi J/itsseris tempore medso • 

1639 Dec. 4* 1 11. 55 Inf. 

1689 Jun. 2Sr 'rv • 24 *"*• 

1692 Sejpt. £• «'• 20 Inf. 

1693 Jun. 24. 20. 57 Sup. 
1699 Jan. 2R* t4» 47 

1699 NOV. l£s L2V 2^ $UD. 

1700 Sept. 4. i z. 38 lnf. 

1705 Jun. zi± £. 48 Inf. 

1706 Apr. 10. 4. j9 Sup 

1707 Jan. 27. 24 in' 

1708 Sept. 2.* L« 4S inf» 

1709 Jun. 2_l. 1. 54 Sup. 

1710 Apr. £. o. 13 Int. 

1712 Ang. 3r. ' il* 43 Sup. 

1713 Jun. ijn 2_u 12 lnf. 



17 14 Apr. £• 20. 22 Sun. 

171 5 Jan. 24. 18. lnt. 
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1716 Aug. 30* 17. 14 Inf* 

17V8 Apr. 6. 15. 17 lnf. 

17 Nov. 11. ij. 27 lnf. 

1729 Jun. 15. n t. 5 lnf. 

1737 Jun. 12. 15. 57 lnf. 

1791 Jun. 5. 12. 26 lnf. 



4j. Ex his conjuncYionibus mcdiis fingulac cum fingulis 
cqmparentur., afque ex una partc configaetur tcmpus inter 
binas quafque iriterjc&um, ex altera numerus revolutionuni 
fynodicarum , qui ex intcrje&o temi>ore facile eniitur , cum 
revotutio fynodica contineat annum unum coramunem D.2 1 8. 
H.22 , ac prarterea minuta6, vel7, ideft D.58J. H.22. 1 6 1 
circitcr • Tempora omma inter binas qualque conjunftiones 
fntercepti in unam fum mam colligant ur , iiemque fiat circa 
fevolutioncs ; ac fumma temporum pcr fummam revolutio- 
lium divifa dabit tcmpus revolutionfs mcdiac fynodicae . 

44. Ad minucndam computi raoIetUara ufui erTe potcrit 
fcqucntis nroblemitis fblutio . . .. 

Divifa te&aix in punftit quotcumque b , c , d . . . . iirueni- p # ^ 
re fummam intervallorum omnium , qua ittter bina quaque pun- 
Ha intercipiutttar . 

Primum intcrvatlum ab fiatSS A , fecundum bc — B , 
tertium cd^zC , eoiemque ordinc reliqua . Si primum_. 
pun&um a cum reliquis omnibus fubfequentibus' compare« 
tur , fumma Intcrvallorum omnium erit=:A 
Qiiare fi numerus intervallorum, quar inter A + B 
pun£ta a & x intercipiuntur , fit m , fum- A + B + C 

ma iritcrvallorum omnium inter primum 

punftum a , rejiqua omnia fubbfequentia interceptorum 

erit m A+ C »— I ) B+ ( J ) C + ( « 3 ) D. . . . 

Eadem ratione fi fecundum pun&um bcum 

rcliquis omnibus fubfcquentibus compare- 

tur , erit lumnia intervallorum omniumzrB 

& quia numerus inte^vall^um, intcr pun- B + C 

fta b , & x unitate^rh^^|nVc« r criiiw---i j B -f- C + D 

quare fumma eoiyras rfflftnuuri intervano- • • 

rum ent ( w-— 1 ) . &+ .J^*^ C.+ ( »/—2 ) D. . . . 
Eadcmque mcthocfo jnvfnietur^h?tea mtcrvallorum omnium, 

qu* 
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cju* oritur cx comparatibne punfti C cum reliquis omnibus 

fubfequentibus ( m— i ) C+ ( 3 ) D+ ( »—4 ) E 

Quibus omnibus fummis in unam colleftis fiet fumma inter- 
vallorum omtiium , qua* inter bina quaequc pun&a intercipiun- 
turwA+2(iw— i)fi+?(*--*l)C+4(*--- 3) D. . . Q.E.J. 

45. Jam vero reprarientet re£ta ax tcmpus intcr primam, 
& ultimam conjuncTioncm mediam , ac iingula puntta t, c, d' M 
fingulas conjuncliones medias in tabula iuperiori configna- 
tas , eritque ab tempus inter primam conjun&ionem , & fe- 
cundam , bc inter fecundam , & tertiam .... adeoque , fi 
tcmpus inter primam , & fecundam fiat =A inter fecundam, 
& tcrtiam =B .... im/enta formula dabit fummam tem- 
porum omnium intcr binas quafquc conjun&iones interce- 
ptorum . Quod ii refta ax repraricntet numerum revolutio- 
num inter primam , & ultimam conjunctioncm , rcprarfen- 
tabit ab numertirri revolutionum intcr primam , & fccnn- 
dam , £c inter fecunctam > & tertiam . . • . eadcm itaquefor- 
mula exhibcbit fummam omnium revolutionum , quac iuter 
bmas quafque conjun&iones intcrcipiuntur • 

46. Hac adhibita rcgula invcrti fummam rcvolutionum om- 
nium efie 3421, ac ii fiant D 583. H. 22 = r , fummam tem- 
porum efTe 3421 r + H.364. 28'. Hoc itaquc temporc divifo 
pcr 3421 prodit rcvolutio mcdia fynodica == r + 6*. 24* 1 id eft 
D 583. H 22. 6'. 24". Caflkiaoamtf i-ai»-^^ 
tranreYTT-rtl' . 

47. Inventa revolutione media fynodica exfingul^ Cqu- 
juuciionibus mediis determinetur conjunctio media A. 1761 : 
ad quod obtincndum qua?ratur primo numcrus revolutionum 
inter datam conjunftionem , atquc ultimam : dcinde revolu- 
tio media per cum numerum multiplicctur , atque obtine- 
bitur tempus datae conjunfrioni addendum , ut habeatur con- 
junftio media hujus anni . Alia ex aliis conjunclionibus pro- 
diit , ut fequens tabula oftendit . 
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48. Mediam inter omnes determinationes cligendo , 
obtinetur conjun&io media A. 1761. D. 5. Jun.H. 12. 4 1 . 
Adhibitis conjun&ionibus , quas rejeci , inveni revolutio- 
ncm mediam Synodicam fuperiori majorem 12", conjun&io» 
nem vero mediam omnino eamdem , ac antea . Ex Caflinianis 
Tabulis revolutio media (ynodica cft noftra major 68", er 
Hallejanis jY : conjunttio media hujus anni ex iIlisH.12. 47* 
ex iftis H. 12. 2^ . Cum itaquc Hallejanac tabula? conjunftio- 
ncm vcram valde accurate attigerint , errorem in conjunclio- 
ne media errorc contrario , ac ferc «quali clidi necefle eft . 

49. Cum 
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49- Cum in tingulls revolutionibus Venus conficiat inte- 
grum circulum ultra Solis motum , fiat ut D. 583. H 22. 6'. 
24". ad D. 365, itagradus 360 adSign.7. 150. i\ 4y" 26** mo- 
tum annuum Vcneris a Sole , cui fi addatur motus annuus 
Solis , qui mihi eft 11. 19°. 45'. 4o tf . 26 >n fiet motus annuus 
Veneris fign.19. 14 0 . 47'. 29". $2'*'. Cum vcro D.sJun. H.12. 
4 longitudo media Solis ex meis tabulis Solaribus fuerit 
2. 140. j5*. 47''. Lohgitudo media Hcliocentrica Vcneris in 
ultima conjunftione media fuit 8. 14°. 3 5". 47". 

Corrcfto motu medio & reliquorum elementorum cor- 
reftio tentanda eflfet j verum ultra praefcriptos limitcs fortafle' 
progreffi fumus, ac tcmpus ad numeros pcrtraftandos defecit . 
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